Anexo 3), ficha técnica del formaldenido (Anexo 4) y sistema 
de planta Porta Hnos (Anexo 5). 
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no se puede asumir que la mezcla de todas las 
I aire son generadas por la planta. Por otra parte como 
dichas conzentraciones se calcularon considerando miligra 
microgramos por lo que están multiplicadas par un factor de mil. 
lación efectuada por el perito Tomasoni en relación a la presencia en el sloy 


or encima del limite permitido, no resulta correcta. Ello en virtud de que todos estes 
ps son incompatibles con la producción, y su presencia sólo se justifica en | 
jinacién puntual. 
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